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ELEKTRYFIKACJA ZSRR 
WY i = 7 ? 
W NOWYM PLANIE PIĘCIOLETNIM 

Elektryfikacja stanowi podstawę życia współczesnego. Trudno byłoby 
sobie wyobrazić dziś życie bez światła elektrycznego w mieszkaniu, bez 
tramwaju, bez zastosowania energii elektrycznej w hutnictwie i prze- 
myśle itp. Z energii elektrycznej coraz szerzej zaczyna korzystać wieś 
li gospodarstwo wiejskie. 

Związek Radziecki od dawna poświęca wiele uwagi i zrozumienia 
sprawie elektryfikacji kraju. 

Carska przedrewolucyjna Rosja zajmowała w tej dziedzinie bodajże 
jedno z ostatnich miejsc w Europie. Jak wiadomo w r. 1913 ogólna pro- 
dukcja energii elektrycznej w Rosji sięgała zaledwie 2 miliardów kilo- 
wat/godz. Elektrowni, obejmujących swym zasięgiem większe obszary by- 
ło zaledwie kilka. Nawet taki ośrodek przemysłowy, jak Donbas czy Ural 
nie posiadały żadnyeh większych elektrowni. 

tzecz jasna, że w związku z tym w dziesiątkach miast i setkach wsi 
ludzie nie mieli nawet pojęcia o elektryczności. 


PIERWSZE KROKI 

Rząd Radziecki zdawał sobie od pierwszej chwili doskonale sprawę 
ztego, że stan zacofania technicznego uniemożliwi przeprowadzenie głę- 
bogich reform społecznych, uniemożliwi budownictwo państwa socjali- 
stycznego. Toteż od pierwszej chwili, wtedy, kiedy przez kraj przelewała 
się jeszcze ciężka fala wojny domowej, a reakcja na całym świecie 
oczekiwała załamania się republiki radzieckiej — kierownicy państwa 
radzieckiego rzucili hasło elektryfikacji kraju. Duszą i inicjatorem tego 
planu był Włodzimierz Lenin. 

W wyniku zbiorowej pracy najwybitniejszych uczonych i inżynie- 
rów kraju — już w r. 1920 gotowy był plan elektryfikacji kraju (tzw. 
plan „GOELRO*). Plan ten przewidywał siworzenie w ciągu 10 — 15 lat 
30 wielkich elektrowni rejonowych o ogólnej mocy 1 mil. 750 tys. ktlo- 
watów. Zagranica częstokroć poddawała w wątpliwość realność tego 
planu zaś znany pisarz angielski, Wells, widząc kraj strsziiwie zrujno- 
wany na skutek pierwszej wojny światowej i wojny domowej w roz- 
mowie z Leninem w 1920 r. określił ten plan mianem „elektrycznej uto- 


3 





pii*. Odpowiedź Lenina była następująca: „Proszę bardzo, niech Pan do 
nas zawita za 10 — 15 lat, a wtedy przekona się Pan, czegośmy przez 
ten czas dokonali". | 


„ELEKTRYCZNA UTOPIA* — RZECZYWISTOŚCIĄ 

Lenin nie mylił się! Znał energię i wielką wolę narodu radzieckiego 
w pracy nad budowaniem lepszego jutra. Dlatego nie przerażały go 
trudności. i 

Już w 1921 r. bezpośrednio po zakończeniu uciążliwej wojny inter- 
wencyjnej, przystąpiono zgodnie z planem do budownictwa pierwszych 
elektrowni. Rozpoczęto wówczas budowę Wołchowskiej elektrowni wod- 
nej pod Leningradem, Kaszirskiej elektrowni węslowej pod Moskwą 
1 Szaturskiej elektrowni torfowej. Budowano liczne elektrownie na Uralu 
iw Donbasie. Już w 1922 r. cały szereg elektrowni rozpoczął produkcję 
prądu. Nie trzeba dodawać, jaki to wpływ miało na rozwój życia go- 
spodarczego młodego państwa. i 

Po upływie 10 lat, tj. w r. 1931, leninowski plan elektryfikacji kraju 
wykonano z nadwyżką. Nowe wielkie elektrownie korzystały z miejsco- 
wej energii wodnej lub węglowej. Dzięki nim kraj otrzymał 1 milion 
800 tys. kilowatów mocy elektrycznej. 

Ogółem, w czasie pierwszego planu pięcioletniego (1928 — 1933) pow- 
stato ponad 20 rejonowych elektrowni, wśród nich duma Związku Rą- 
dzieckiego — „Dnieproges' (Dnieprowska Elektrownia Wodna im. Leni- 
na o mocy 560 tys. kilowatów). Elektrownia ta należała wówczas do naj- 
większych w świecie. 


3-CIE MIEJSCE W ŚWIECIE 

W ciągu dwudziestu lat, tj. od roku 1920 do 1940 udało się Związ- 
kowi Radzieckiemu dokonać tak wiele w dziedzinie elektryfikacji kraju, 
(zwiększono produkcję energii elektrycznej 25 krotnie), że wysunał się on 
na 3-cie miejsce w świecie. Powstało ponad 100 rejonowych elektrowni 
obejmujących swym zasięgiem większe obszary. Oprócz tego stworzona 
ogromną sieć elektryczną, jak sieć moskiewską, leningradzką, donbaską 
dnieprowską, uralską, bakuńską, kuzbaską. Każda z tych sieci posiada 
kilka elektrowni o mocy 100 tys. kilowatów, obsługujących linie wyso- 
kiego napięcia. 

Turbiny, kotły, transformatory i inny potrzebny dla elektrowni 
sprzęt produkowano wyłącznie w kraju. Warto dodać, że z warsztatów 
radzieckich wyszedł: w r. 1939 największy na świecie turbogenerator 
o mocy 100 tys. kilowatów. | 


WOJNA NAKŁADA NOWE OBOWIĄZKI. 
Trudny egzamin zdała radziecka energetyka w czasie minionej woj- 
ny z Niemcami. Nie bacząc na bombardowanie, obstrzał artyleryjski, 
oblężenie — elektrownie do ostatniej chwili nie przerywały pracy. Zwła- 
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szcza piękne karty zapisały sobie elektrownie Leningradu. Moskwy, 
Donbasu, Kijowa i Stalingradu. Niejednokrotnie trzeba było elektrownie 
wysadzać w powietrze, aby nie dostały się w ręce wroga. Taki to los 
przypadł w udziale np. słynnej Dnieprowskiej Elektrowni Wodnej. 

Tam, gdzie można było, ewakuowano turbiny i generatory i cały 
sprzęt w głąb kraju, by na nowym miejscu, już po upływie krótkiego 
czasu stworzyć nowe źródło prądu elektrycznego. Fron stawiał 
wciąż nowe wymagania. dlatego też zapotrzebowanie na energię elek- 
tryczną stale wzrastało. Trzeba było nie tylko pokryć straty w produkcji 
energii elektrycznej, ale i zwiększyć znacznie tę produkcję. Związek Ra- 
dziecki podołał temu zadaniu. W czasie uciążliwej wojny wyrosły nowe 
potężne elektrownie, jak: Czelabińska, Krasnodarska, Krasnojarska, No- 
wosybirska, [omska, Kaskada Czirskich elektrowni wodnych koło Tasz- 
kientu i cały szereg innych. Ogółem uruchomiono w czasie wojny około 
24 nowych elektrowni; moc elektrowni na Uralu, Syberii i w Azji Środ- 
kowej potrojono. Żaden chyba kraj na świecie nie może się poszczycić 
takimi osiągnięciam dokonanymi w ogniu wojny! 

Cofające się pod. naporem Armii Czerwonej hordy hitlerowskie zo- 
stawiły po sobie smutny spadek: dziesiątki zburzonych wielkich elek- 
trowni i setki zburzonych małych elektrowni, o ogólnej mocy 5 milio- 
nów kilowatów. Niemcy zniszczyli również niemal doszczętnie ogromne 
elektrownie wodne w Stalingorsku i Zujewie (każda o mocy 350 tys. 
kilowatów). Po wielkich elektrowniach Kijowa, Charkowa, Mińska, Rygi, 
Odesy, Sewastopola, Stalingradu i innych miast, rzecz jasna,. pozostały 
tylko gruzy. | 


ODBUDOWA ZNISZCZONYCH ELEKTROWNI. 

Już po osiągnięciu pierwszych zwycięstw pod Moskwą i otalingra- 
dem, mimo, że znaczna cześć Związku Radzieckiego okupowana była 
jeszcze przez najeźdźców — państwo przystąpiło w pierwszym rzędzie 
do odbudowy zburzonych elektrowni, zdając sobie należycie sprawę z te- 
go, że elektryfikacja stanowi to właśnie ogniwo, za które należy uchwy- 
cić, aby w szybkim tempie zrealizować plan odbudowy. Już w roku 
1942 dały prąd pierwsze agregatory Stalingorskiej elektrowni pod Mo- 
skwą, Wołchowskiej elektrowni pod Leningradem i elektrownia miasta 
Kalinin. 

W 1943 r. zaledwie w 2 — 3 miesiące po wyzwoleniu Donbasu, 
znów zahuczały motory elektrowni w Zujewie i Szachtach, Stalingra- 
dzie, Woronieżu, Kijowie, Krasnodarze i innych miastach. 

W roku 1944 — 1945 uruchomiono wszystkie istniejące w kraju elek- 
trownie. Jednakże ogólna moc elektrowni sięgała zaledwie połowy mocy 
sprzed wojny. 

Osiągnięcie poziomu przedwojennego stało się znów jedrym Z 1śmj- 
ważniejszych zadań chwili. 





Już rok 1946 przyniósł niemałe rezultaty. W tym to roku między 
innymi jedna z największych elektrowni (zujewska) wyprodukowała 
przedwojenną ilość energii. 


Według planu w r. 1947 elektrownia Stalingorska osiągnie poziom 
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przedwojenny, a Dnieprowska elektrownia wodna uruchomi następne. 


agregaty (jeden już Śmież onie. 
W roku 1948/9 wrócą «do normy elektrownie Kijowa Charkowa, 
Woronieża, Rygi. Mińska, Odesy i in. 


NOWY PLAN PIĘCIOLETNI. 

Nowy gospodarczy plan PIEERSM ZWiązku Radzieckiego stawia so- 
bię w dziedzinie elektryfikacji kraju zaiste SĘ16 omne zadania. Oprócz teg 
bowiem, że przewiduje sdoadowE zniszczeń — projektuje budowę no: 
wych elektrowni i to w ilości znacznie większej od tej, jaką stworzono 
'w okresie dwudziestolecia (1920 — 1940). W porównaniu z 10-letnim pla- 
nem „GOELRO' w. tej pięciolatce zbuduje się a: raza więcej. W związ- 
ku Radzieckim przewiduje się w tym okresie gospodarczym wyproduko= 
wanie takiej ilości energii elektrycznej, jakiej nie osiągnęły Stanv Zjed- 
noczone w okresie swego naj jwiększego rozwoju | 


Ojt 

I tak, w bieżącym oki esie pięcioletni m powstać ma 11 milionów 700 
tys. kilow. nowej mocy, a w roku 1950 ogólna moc wszystkich istnie- 
jących elektrowni winna sięgać 22 miliony 400 tys. kilow. Dzięki takiej 
mocy można będzie w 1950 roku wyprodukować 682 miliardy kilowato- 
godzin energi. Cyfra ta o 10% przewyższy poziom, roku 1940. 

Oprócz tego, dla osiągnięcia nieprzerwanej produkcji energii elek- 
trycznej przewiduje się utworzenie przy większych systemach elektrycz- 
nych stałych rezerw mocy. 


Dużo uwagi poświęca nowy plan gospodąrczy budownictwu elek- 


sT) 
trowni w takich ośrodkach przemysłowych, 
przydnieprowski czy rostowski. 


jak moskiewski donbaski, 
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Plan elektryfikacji kładzie szczególnie nacisk na nowe te 


mysłowe, rozbudowane w czasie |. oraz na perylerie kraiu. 


ROSNĄ ELEKTROWNIE WODNE —- NAJTAŃSZA SIŁA NAPĘDOWA 

Ze względu na najtańszą siłę napędową wyjątkowy nacisk zostanie 
położony na budownictwo elektrowni +czkii Jak wiadomo, Dniepro- 
ges dawał najtańszą energię elektryczną, bo 7 kaiyłędici kosztowało 
zaledwie 0,5 kop. (6 razy taniej że najoszczędniejsza elektrownia 
cieplna). Jak wiadomo, Związek Radziecki zajmuje pierwsze miejsce 
w świecie pod względem zasobów energii wodnej. Obliczono, że moc. 
którą można by osiągnąć ze wszystkich oai ZSRR, wynosiłaby 280 mi- 
llonów kilowatów, tzn. 2 razy więcej. aniżeli moc wszystkich elektrow- 
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ni świata. Pomimo sprzyjających warunków w przedrewolucyjnej Rosji 
nie było ani jednej elektrowni wodnej, ani też nie czyniono żadnych wy- 
siłków w kierunku ich budowy. A w r. 1940 sowieckie elektrownie wod- 
ne dawały już 4 miliardy 500 milionów kilowato/godzin najtańszej ehergii. 

Budownictwo elektrowni wodnych jest szczególnie uciążliwe. Wyma* 
ga ono wielkiej ilości środków czasu i siły roboczej. Nie bacząc na to 
plan gospodarczy przewiduje odbudowę 6 elektrowni wodnych, rozbu= 
dowanie 30 oraz budowę 13 nowych. Wprowadzenie nowej mocy w elek- 
trowniach wodnych dojdzie do 2 milionów 300 tys. kilowatów, w związ 
ku z czym ciężar gatunkowy energii wodnej osiągnie 15,2% w ogólnej 
produkcji energii elektrycznej, co z kolei pociągnie za sobą kolosalne 
oszczędności węgla. 


ELEKTRYFIKACJA WSI—PODSTAWĄ ROZWOJU GOSPODARSTWA 
Z ROLNEGO. 

Oprócz budownictwa wielkich elektrowni wodnych rozpocznie się 
na szeroką skalę tworzenie niedużych elektrowni wodnych wiejskch. 

Inicjatywę mieszkańców Obwodu Świerdłowskiego (który już w 1947 r. 
zelektryzuje wszystkie swoje kołchozy), podjął cały szereg obwodów 
krajów i miejscowości. 

Już w 1945 r. powstało 15 tys. takich wiejskich elektrowni wod- 
nych, które razem dawały moc 1 miliona kilowatów. 
ie trzeba dodawać. jak dalece, wpłynie elektryfikacja wsi na roz- 
wój gospodarstwa wiejskiego, jak podniesie poziom życia chłopa radziec- 
kiego. 


TECHNICZNE UDOSKONALENIE ELEKTROWNI — PIERWSZYM 
! ZADANIEM. | 

Podwyższenie produkcji energii elektrycznej: w Związku Radzieckim 
nastąpi nie tylko poprzez zwiększenie ilości elektrowni. ale i poprzez 
techniczne udoskonalenie elektrowni, przez zastosowanie w nich naj- 
nowszych zdobyczy naukowych. Między innymi uczeni i inżynierowie 
radzieccy pracują nad udoskonaleniem automatyzacji kierownictwą 
agregatorów elektrowni. Chodzi o to, aby stworzyć takie przybory, które 
uwolniły by palacza obsługującego kocioł parowy i maszynistę turbiny 
od pracy ręcznej i zamiast nich wkładały węgiel do kotła i kierowały 
turbiną. 

W wyniku takiego uproszczenia pracy jeden technik z powodzeniem 
bedzie mógł za naciśnięciem guzika obsługiwać całe agregaty. 

Już przed wojną stosowano automatyzację z dobrym skutkiem 
w elektrowniach wodnych. W nowym planie pięcioletnim winna. auto- 
matyzacja stać się podstawowym ogniwem gospodarki elektrycznej. 





EMISJA PRĄDU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ. 

W związku z tym, że stosowany dotąd prąd zmienny może być prze- 
syłany tylko na odległość do 400 kilometrów, a istnieje potrzeba dostar- 
czania prądu bardziej odległym ośrodkom, — przed radzieckimi elektry- 
kami stanęło zadanie wypracowania metod, które by pozwoliły emito- 
wać prąd na dalszą odległość. 

Już w chwili obecnej w toku są prace nad budową próbnej 
linii dla prądu stałego przeznaczonego dla Moskwy (Uczeni do- 
wiedli, że prąd stały można przesyłać nawet na 1.000 i więcej kilome- 
trów). Być może, że za 7 —10 lat Moskwa powiązana będzie z Leningra- 
dem. Powołżem i Donbasem liniami wysokiego napięcia, przez które 
przebiegać będzie prąd stały. 

Wysiłki, związane ze zwiększeniem produkcji energii elektrycznej, 
zmierzają do ulepszenia procesu produkcji w ogóle do zwiększenia wy*- 
dajności pracy, a co za tym idzie, do pomnożenia bogactwa narodowega 
kraju, do podwyższenia stopy życiowej obywatela radzieckiego. 

Nowy plan przewiduje, że każdy warsztat, każda maszyna posia- 
dać będzie swój własny silnik elektryczny, dzięki któremu można będzie 
maszyny uruchamiać bez transmisji. Skomplikowane warsztaty otrzy= 

mają po kilka silników elektrycznych. 
| Oprócz tego coraz szerzej zastosowywać się będzie prąd elektryczny 
przy produkcji wysokogatunkowej stali, metali lekkich i półszlachetnych. 
przy cieplnej obróbce metali przy ich spawaniu oraz w przemyśle che- 
micznym. 


ELEKTRYFIKACJA KOLEI. 

Kolej również zostanie w znacznej mierze zelektryfikowana. 5.323 
kilometrów kolei przejdzie na elektryczną siłę pociągową, co znowu da 
znaczną oszcządność węgla. (W wypadku, kiedy prądu dostarczy elek- 
trownia wodna, oszczędność będzie jeszcze większa). 

Jak widać, pięcioletni plan gospodarczy 1946 — 1950 dokona grun- 
townego przewrotu w dziedzinie elektryfikacji ZSRR. Dzięki realizacji 
planu kraj ten wysunie się na pierwsze miejsce w świecie pod względem 
wykorzystywania energii elektrycznej, dzięki czemu bardziej jeszcze 
wzmocni swoją potęgę gospodarczą. | 


ELEKTRYFIKACJA. 
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